ANTONI GORECKI, były Pułkownik Wojsk Polskich, Kawaler 
Krzyża Legii honorowój i medalu Ś. Heleny, opatrzony ŚŚ. Sa- 
kramentami, zszedł z tego świata d. 18 Września r. b. w 74 roku 


życia. 


Zwłoki zmarłego wyprowadzone będą z kaplicy Domu Zdrowia 
przy ulicy Faubourg Saint-Denis, 200, dnia 21 Września, o połu- 


dniu, do Montmorency. 


Kaubip / Z nnd Be 208 
: / ó A A Rodzina i przyjaciele nieboszczyka zapraszają wspólziomków do 


oddania mu ostatnićj chrześciańskićj posługi. 


DE PROFUNDIS. 
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Paryż, 19 września 1861. 
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